WLADYSLAW 


CEBULS 


EMERYTOWANY KIEROWNIK SZKOLY 


przezywszy lat 80, po krótkiej a ciezkiej chorobie, 
zasnął w Panu dnia 2 stycznia 1973 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie we środę dnia 10 bm. o godzinie 11-tej 
w kościele na ementarzu Rakowiekim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie: 
CÓRKI, SYN, WNUCZKI, WNUK I RODZINA. 


Był najwspanialszym człowiekiem — kochaliśmy Go. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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